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Important safety instructions 

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow the safety 
instructions on the unit and the safety precautions listed below. Keep these operating 
instructions handy for future reference. 



To reduce the risk of electric shock: 

• Do not use while bathing or in a shower. 

• Do not place or store the unit where it can fall or be pulled into a tub or sink. 

• Do not place in or drop into water or other liquid. 

• Unplug the unit before cleaning. 

WARNING 

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury: 

• Connect the unit to a power source of the type described in these instructions. 

• Always attach plug to the unit, then adapter to outlet. To disconnect, turn the 
unit to OFF, then remove adapter from outlet, then detach power cord from 
the unit for storage. 

• Route the power cord so that it will not be walked on or pinched by items 
placed on or against it. Never take hold of the adapter or cord with wet hands. 
Always grasp the adapter body firmly when connecting and disconnecting it. 

• Keep the cord away from heated surfaces. 

• Never operate the unit if it has a damaged cord or if it is not working properly, 
if it has been dropped or damaged, or if it has dropped into water. Return the 
unit to a service center for examination and repair. 

• Never drop or insert any object into any opening. 

• Use only the adapter provided with the unit. 



DANGER 



SAVE THESE INSTRUCTIONS 



Specifications 



Power requirement: 120 V, 60 Hz 
Dimensions (WxHxD): 5.0" x 13.2" x 11.6" 
Mass: L30-30: 3.3 lbs 



L40-40: 3.4 lbs 




Specifications are subject to change without notice. Mass and dimensions are approximate. 
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Power supply 

Using AC/DC adapter 

Use only the adapter provided with the unit. 

If the power is interrupted 

• The time display will clear until the power source has been restored. 

• All settings must be re-entered. 



LCD display back-light 

This unit uses electroluminescent panels to backlight the LCD. After the unit is 
turned on, LCD is backlit. After the unit is turned off, LCD is not backlit. Pressing 
any key except [On/Off/Snooze] can turn on the backlight of LCD for 8 seconds. 



Setting the time and calendar 



Clock 
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Reset the clock regularly to maintain accuracy. (Monthly accuracy +/-30 seconds) 
Press [On/Off/Snooze] to turn on the unit. 

To set the time, press [Clock], the hour indicator then blinks. 

• Press [+] or [-] to select hour and press [Clock] again, the minute indicator 
then blinks. 

• Press [+] or [-] to select minute and press [Clock] again to save the setting. 

To set the calendar, press and hold [Clock] until the month (M) indicator blinks. 

• Press [+] or [-] to select month and press [Clock] again, the day (D) indicator 
then blinks. 

• Press [+] or [-] to select day and press [Clock] again, the weekday indicator 
then blinks. 

• Press [+] or [-] to select weekday and press [Clock] again to save the setting. 
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Setting the sunrise alarm clock 



Clock 
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This unit has two alarms: Sunrise A and Sunrise B, which you can set separately. 
Press [On/Off/Snooze] to turn on the unit. 

To set Sunrise A (Sunrise B), press and hold [Sunrise A] ([Sunrise B]) until 
the Sunrise A (Sunrise B) indicator appears and the hour indicator blinks. 

• Press [+] or [-] to select desired hour and press [Sunrise A]([Sunrise B]), 
the minute indicator then blinks. 

• Press [+] or [-] to select desired minute and press [Sunrise A]([Sunrise B]), 
the minute indicator then blinks. 

• Press [+] or [-] to set an advanced dawn beginning time 
(the time prior to the set alarm time). 

• Press [Sunrise A]([Sunrise B]) again to save the setting. 



NOTE: 



• Sunrise A: has a buzzer alarm sound 

• Sunrise B: has a simulated bird singing alarm sound 

• Advanced dawn beginning time: is set to turn the lamp on automatically in a graded way that is 
much more akin to the change in lighting that occurs naturally during a summer dawn before you 
intend to rise. 



Using the unit as a reading lamp 

Press [On/Off/Snooze] to turn on the unit. 

Press [+] or [-] to change dim 

Press [On/Off/Snooze] to turn off the unit. 
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Using the sleep timer 

This turns the unit off after a set time. 



Clock | 
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Timer 




On/Off/Snooze 



To use the timer 

• Press [Timer]. (The time is set at 30 minutes.) The timer indicator appears 
and starts to count down immediately. 

To change the time 

• Press and hold [Timer] until the timer indicator blinks. 

• Press [+] or [-] to select the desired time. (From 1 minute to 99 minutes.) 

• Press [Timer] again to save the change. 



Using the unit as an alarm clock (The unit must be turned off) 

This unit has two alarms: weekday alarm Sunrise A and weekend alarm Sunrise B. 

Sunrise A: To sound a buzzer. 

Sunrise B:To sound a simulated bird singing. 

(They shut off after about 59 minutes.) 

To set the alarm (When the unit is turned on) 

• Press [Sunrise A] or [Sunrise B].The Sunrise A or Sunrise B indicator appears. 

To stop the alarm 

• Press repeatedly [On/Off /Snooze] twice to turn off the unit. (The alarm stops 
but the setting remains intact so the alarm sounds again at the same time the 
next day.) 

To shut the alarm off temporarily 

• Press [On/Off/Snooze] once. (The alarm sounds again 10 minutes later.) 

To turn the alarm off (When the unit is turned on) 

• Press [Sunrise A] or [Sunrise B].The Sunrise A or sunrise B indicator disappears. 

To check the alarm time (When the unit is turned on) 

• Press and hold [Sunrise A] or [Sunrise B] until the alarm time appears. 
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NOTE: 



This unit simulates the light of a pleasant summer dawn by increasingly raising the intensity of light during 
the advanced time prior to the set alarm time. This may help you to wake up gradually to complete your 
sleep cycle naturally. When reaching the alarm time, it is assumed that you are nearly awake. The alarm 
sound is only to assure that you will be awakened. Presumably, in the final hours of sleep, your eyes are 
registering the quality of the light in the environment and signaling your brain whether to wake up or stay 
asleep. However, everyone has different natural sensitivity to the light in the morning. More sensitive people 
need less time to wake up when exposed to the light. Therefore, you need to try different settings of the 
advanced dawn beginning time (e.g. 60 or go min.) until you get the perfect natural awakening at the set 
time before the alarm goes off. For the best effect, point the lamp head towards your pillow before going 
to sleep. 



Using the unit as a light therapy device 

To initiate a light-therapy program, you may position the lamp head so that the 
LED array is directed towards your face. 

To set the intensity of the light therapy program 

• Press [+] or [-] to select the desired light intensity. 

To set the duration of the light therapy program 

• Press and hold [Timer] until the timer indicator blinks. 

• Press [+] or [-] to select the desired duration. 

• Press [Timer] again to save the setting. 

Timer starts to count down. 



NOTE: 



Light therapy has been an established treatment for Seasonal Affective Disorder (S.A.D.) and the winter 
blues by doctors and health facilities since SAD was first described in 1983. 

NatureBright™ Inspiration™ does not make any medical claims. This unit is not intended to treat or prevent 
any disorders. We encourage you to consult with your physician or health care provider about any health 
issues or concerns you may have. 
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Product Service 



1. Damage requiring service -The unit should be serviced by qualified service 
personnel if: 

(a) The adapter or power cord has been damaged; or 

(b) Objects or liquids have gotten into the unit; or 

(c) The unit has been exposed to rain; or 

(d) The unit does not operate normally or exhibits a marked change 
in performance; or 

(e) The unit has been dropped or the housing has been damaged. 

2. Servicing - Do not attempt to service the unit beyond that described in these 
operating instructions. Refer all other servicing to authorized servicing personnel. 

3. Replacement parts -When parts need replacing ensure the servicer uses parts 
specified by the manufacturer or parts that have the same characteristics as the 
original parts. Unauthorized substitutes may result in fire, electric shock, or other 
hazards. 

4. Safety check- After repairs or service, ask the servicer or perform safety checks 
to confirm that the unit is in proper working condition. 

Product information 



For product information or assistance with product operation: 

In the U.S.A., contact the NatureBright™ Customer Service Center at 1-800-622-0231, 

or email care@naturebright.com , or web site (http://www.naturebright.com) . 



USER MEMO: 



DATE OF PURCHASE 



MODEL NUMBER 



DEALER NAME 



DEALER ADDRESS 



TELEPHONE NUMBER 
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NatureBright™ Products Limited Warranty 



Limited Warranty Coverage 

Nature Bright Company ("NBC") warrants that for a period of ONE year from the date 
of purchase. NBC, at its option, will repair or replace this product or any component 
of the product found to be defective during this warranty period. Replacement will 
be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no 
longer available, replacement may be made with a similar product of equal or 
greater value. 

NBC Service Center is the authorized service center for your equipment. Should your 
equipment develop any defect within the warranty period, call the NBC Service 
Center for a return authorization code. 

To obtain service in the USA please contact: 

Nature Bright Company 

Telephone: 1-800-NBC-0231 (1-800-622-0231) 

Monday through Friday, 9:00 am to 5:00 pm Pacific Standard Time 

Email: care@naturebright.com 

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail 
purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase 
is required to obtain warranty performance. 

Limited Warranty Limits and Exclusions 

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and 
DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES 
NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by 
products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, 
abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up 
adjustments, misadjustments of consumer controls, improper maintenance, power 
line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, 
commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental uses of 
the product, or service by anyone other than an Authorized Service Center, or damage 
that is attributable to acts of God. 

ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF 
FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE 
OF ORIGINAL PURCHASE. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL NBC BE LIABLE FOR ANY 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY WRITTEN OR IMPLIED 
WARRANTY. 
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This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that 
vary from state to state. Some states do not allow the exclusion limitation of incidental 
or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so 
that the above limitations and exclusions may not apply to you. 

International Warranty Service 

Service under the NatureBright™ warranty may be obtained outside the United 
States by NatureBright™-Authorized Distributors and Service Dealers. 



Accessory Purchases: 

1-800-622-0231 (Customer Orders Only) 
Outside of U.S.A. (949) 226-8395 

Nature Bright Company 18662 MacArthur Blvd. 2nd Floor, Irvine, CA 92612 

(9 am to 5 pm Monday-Friday PST) 

www.naturebright.com 

(Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, Check) 
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Mesures de securite importantes 

Veuillez lire attentivement les directives avant de vous servir de cet article. Suivez les 
consignes de securite inscrites sur la lampe et les mesures de securite decrites ci-dessous. 
Gardez d porter de main ce guide de I'utilisateur pour reference ulterieure. 

DANGER 

Afin de reduire les risques de choc electrique : 

• Eviter de se servir de I'appareil en prenant un bain ou une douche. 

• Eviter de placer ou de ranger I'appareil d un endroit ou il y a risque qu'il tombe 
ou puisse etre tire dans un bain ou dans un lavabo. 

• Eviter d'immerger ou de laisser tomber I'appareil dans I'eau ou dans tout 
autre liquide. 

• Debrancher I'appareil avant de le nettoyer. 

AVERTISSEMENT 

Afin de reduire les risques de brulure, de choc electrique ou de blessure : 

• Brancher I'appareil d une source d'alimentation du type recommande dans 
le present guide. 

• Raccorder d'abord le cordon d'alimentation d I'appareil, brancher ensuite 
I'adapteur d la prise de courant. Pour ranger, mettre I'appareil d OFF, retirer 
I'adapteur de la prise de courant, ensuite debrancher le cordon d'alimentation. 

• Faire courir le cordon d'alimentation de facon d eviter qu'on y pose le pied 
ou qu'il soit coince sous ou contre un objet. Ne jamais saisir I'adapteur ou le 
cordon avec des mains humides. Toujours saisir le corps de I'adapteur fermement 
lors du branchement et du debranchement de I'appareil. 

• Garder le cordon d'alimentation d I'ecart de surfaces chauffantes. 

• Ne jamais faire fonctionner I'appareil : si le cordon d'alimentation est 
endommage ou ne fonctionne pas normalement; si I'appareil est tombe 
ou a ete endommage; s'il a ete immerge dans I'eau. Retourner I'appareil 
d un centre de service pour le faire evaluer et/ou reparer. 

• Ne pas inserer d'objet dans les fentes. 

• N'utiliser que I'adapteur fourni avec I'appareil. 

CONSERVER CES DIRECTIVES 
Specifications 

Alimentation requise: 120 V, 60 Hz 

Dimensions (LxHxP): 5,0 x 13,2 x 11,6 po 

Poids: [30-30:3,3 lb 140-40:3,4^ 



A NOTER : 



Les specifications peuvent varier sans preavis. Le poids et les dimensions sont approximatifs. 
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Alimentation 



Utilisation de I'adapteur ca/cc 

N'utiliser que I'adapteur fourni avec I'appareil. 

En cas de coupure de courant 

• L'heure ne sera a nouveau affichee qu'une fois le courant retabli. 

• Tous les reglages doivent etre refaits. 



Afficheur a cristaux liquides retroeclaire 

Cet article fonctionne d partir de plaques electroluminescentes pour retroeclairer 
I'afficheur d cristaux liquides. Une fois I'appareil allume, I'afficheur est retroeclaire. 
Une fois I'appareil eteint, I'afficheur n'est pas retroeclaire. Toutes les touches, sauf 
celle de On/Off/Snooze, peuvent faire fonctionner I'afficheur retroeclaire pendant 
8 secondes. 



Fixer l'heure et la date 



Clock 
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+ 






On/Off/Snooze 



Remettre I'horloge d l'heure regulierement pour en assurer I'exactitude. 

(Exactitude mensuelle : +/- 30 secondes). 

Appuyer sur le bouton [On/Off /Snooze] pour allumer I'appareil. 

Pour fixer l'heure, appuyer sur [Clock]; le voyant de l'heure clignotera. 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir l'heure voulue, et appuyer sur [Clock] 
d nouveau, le voyant des minutes clignotera. 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir les minutes voulues et appuyer sur [Clock] 
d nouveau pour sauvegarder les nouvelles donnees. 

Pour fixer la date, appuyer sur le bouton [Clock] et le maintenir jusqu'd ce que 
le voyant du mois (M) clignote. 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir le mois et appuyer sur [Clock] d nouveau; 
le voyant du jour (D) clignotera. 
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• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir le jour et appuyer sur [Clock] d nouveau; 
le voyant du jour clignotera. 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir le jour et appuyer sur [Clock] d nouveau 
pour sauvegarder les donnees. 



Reglage de l'heure du reveil « simulateur d'aube » 
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Cet appareil est dote de deux types de reveil : Sunrise A et Sunrise B, qui peuvent 
etre regies separement. 

Appuyer sur [On/Off/Snooze] pour mettre I'appareil sous tension. 

Pour regler l'heure du reveil Sunrise A (Sunrise B), appuyer et maintenir le bouton 
jusqu'd ce que le voyant Sunrise A (Sunrise B) apparaisse et que le voyant de l'heure 
clignote. 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir l'heure voulue et appuyer 
sur [Sunrise A]([Sunrise B]); le voyant des minutes clignotera. 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir les minutes voulues et appuyer 
sur [Sunrise A]([Sunrise B]); le voyant des minutes clignotera. 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour regler l'heure du debut de I'aube avancee 
(reglee avant l'heure du reveil programmee). 

• Appuyer sur [Sunrise A]([Sunrise B]) d nouveau pour sauvegarder les donnees. 



A NOTER : 



• Sunrise A : signal d'alarme audible 

• Sunrise B : simulation d'un chant d'oiseau 

• Debut de l'heure de I'aube avancee : programmee pour que I'appareil eclaire automatiquement 

et graduellement, imitant le changement d'eclairage qui se produit naturellement les matins de I'ete, 
avant l'heure programmee de votre reveil. 



La fonction lampe de lecture 

Appuyer sur [On/Off/Snooze] pour allumer la lumiere. 
Appuyer sur [+] ou [-] pour changer la gradation de la lumiere. 
Appuyer sur [On/Off/Snooze] pour eteindre la lumiere. 
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La fonction minuteur de sommeil 



Cette action eteint I'appareil a I'heure programmee. 




Timer 
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Pour se servir du minuteur 

• Appuyer sur [Timer]. (L'heure est fixee a 30 minutes). Le voyant clignotant 
du minuteur apparent et debute immediatement le compte d rebours. 

Pour changer l'heure 

• Appuyer sur et maintenir le bouton [Timer] jusqu'd ce que le voyant 
du minuteur clignote 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir l'heure desiree (de 1 minute d 99 minutes). 

• Appuyer sur [Timer] d nouveau pour sauvegarder les changements. 



La fonction reveil-matin (I'appareil doit etre eteint) 

L'appareil est dote de deux choix de reveil : Sunrise A, pour les reveils les jours 
de semaine; Sunrise B, pour les reveils les week-ends. 
Sunrise A : Fait entendre un signal sonore. 
Sunrise B : Fait entendre le chant d'un oiseau. 
(Arret automatique apres environ 59 minutes). 

Pour regler l'heure du reveil (lorsque I'appareil est allume) 

• Appuyer sur [Sunrise A] ou [Sunrise B]. Sunrise A ou Sunrise B est affiche. 

Pour stopper I'alarme du reveil 

• Appuyer deux fois de suite sur [On/Off/Snooze] pour eteindre I'appareil. 
(La sonnerie de I'alarme cesse, mais les reglages demeurent inchanges pour 
que I'alarme declenche d la meme heure le lendemain). 

Pour eteindre I'alarme temporairement 

• Appuyer sur [On/Off/Snooze] une fois. (L'alarme se fait entendre d nouveau 
10 minutes plus tard). 
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Pour eteindre I'alarme (lorsque I'appareil est allume) 

• Appuyer sur [Sunrise A] ou [Sunrise B]. Sunrise A ou Sunrise B est affiche. 



Pour verifier l'heure fixee du reveil (lorsque I'appareil est allume) 

• Appuyer sur et maintenir le bouton [Sunrise A] ou [Sunrise B] jusqu'd ce 
que l'heure du reveil soit affichee. 



A NOTER : 



Cet appareil simule I'eclairage agreable d'un matin d'ete, en ajustant graduellement I'intensite de la lumiere 
pendant un temps fixe avant l'heure du reveil programmee. Ceci peut aider a vous eveiller graduellement et 
d completer naturellement votre cycle de sommeil. Lorsque l'heure du reveil est arrivee, vous devhez etre sur 
le point de vous reveiller (la sonnerie de I'alarme n'existe qu'au cas ou). En principe, lors des dernieres heures 
de sommeil, les yeux s'adaptent a la qualite de la lumiere ambiante et envoient un signal au cerveau de 
s'eveiller ou de rester endormi. Or, le degre de sensibilite d la lumiere le matin varie d'une personne d I'autre. 
Les personnes plus sensibles se reveillent plus rapidement lorsqu'elles sont exposees d la lumiere. Par con- 
sequent, vous devez faire I'essai de differents reglages de l'heure du debut avance de I'aube (c.-d-d., de 30 
d 90 minutes) jusqu'd ce que vous reussissiez d vous eveiller d l'heure programmee avant que le reveil ne 
sonne. Pour le maximum de bienfaits, veuillez ajuster la lampe afin que le faisceau de lumiere eclaire votre 
oreiller lorsque I'appareil est allume. 



La fonction cTappareil de luminotherapie 

Pour entreprendre un programme de luminotherapie, placez la tete de la lampe 
afin que le faisceau lumineux DEL eclaire votre visage. 

Pour regler I'intensite du programme de luminotherapie 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir I'intensite desiree de la lumiere. 

Pour regler la duree du programme de luminotherapie 

• Appuyer sur et maintenir [Timer] jusqu'a ce que le voyant du minuteur clignote. 

• Appuyer sur [+] ou [-] pour choisir la duree souhaitee. 

• Appuyer sur [Timer] a nouveau pour sauvegarder les donnees. 

Le minuteur debute le compte a rebours. 



A NOTER : 



La luminotherapie constitue un traitement reconnu par les medecins et les etablissements de sante des troubles 
affect if s saisonniers (TAS) et de la depression hivernale depuis que lesTASont ete identifies en 1983. 

NatureBhght MC Inspiration^ ne pretend pas etre un traitement medical. Cet appareil n'est pas concu pour 
traiter ou prevenir tous types de desordres. Nous vous incitons d consulter votre medecin ou votre profes- 
sionnel de la sante relativement d des questions de sante que vous pourriez avoir. 
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Service apres-vente 

1. Bris necessitant une reparation - Faire appel a un agent qualifie si : 

(a) L'adapteur ou le cordon d'alimentation a ete endommage; ou 

(b) Des objets ou des liquides ont penetre dans I'appareil; ou 

(c) L'appareil a ete expose d la pluie; ou 

(d) L'appareil ne fonctionne pas normalement ou fonctionne nettement 
moins bien; ou 

(e) L'appareil a ete echappe ou que le boTtier a ete endommage. 

2. Entretien - Eviter de reparer ou de demonter l'appareil au-deld des directives du 
present guide de I'utilisateur. Faire appel d un agent de service qualifie dans tous 
les autres cas. 

3. Pieces de rechange- Lorsque des pieces ont besoin d'etre changees, veiller d ce 
que le departement de service utilise les pieces specifiees par le fabricant ou que 
les pieces aient les memes caracteristiques que les pieces d'origine. Des pieces non 
conformes pourraient etre cause de feu, de choc electrique ou autres dangers. 

4. Controle de securite - Une fois l'appareil repare ou d la suite d'une verification, 
demander d I'agent d'effectuer un controle de securite afin d'assurer que 
l'appareil soit en etat de fonctionner correctement. 

Information sur le produit 

Pour plus de details sur le produit, ou sur la facon de faire fonctionner l'appareil : 
aux Etats-Unis, communiquez avec le Service d la clientele de NatureBright MC au 
1 800 622-0231, ou par courriel au care@naturebriqht.com , ou par I'entremise du 
site Internet (http://www.naturebriqht.com) . 

AIDE-MEMOIRE DE L'UTILISATEUR : 



DATE D'ACHAT 
NUMERO DE MODELE 
NOM DU DETAILLANT 
ADRESSE DU DETAILLANT 



NUMERO DE TELEPHONE 
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Certificat de garantie limitee NatureBright 1 



Garantie limitee 

Nature Bright Company (« NBC ») garantit cet appareil pendant une periode d'UN 
an d compter de la date d'achat. NBC, d son choix, verra d reparer ou d remplacer le 
produit defectueux ou toute piece defectueuse du produit pendant la duree de la 
presente garantie. Le produit ou la piece fera I'objet d'un remplacement par un 
produit nouveau ou reusine ou d'une piece nouvelle ou reusinee. Advenant que le 
produit ne soit plus offert, il sera remplace par un produit semblable de valeur egale 
ou superieure. 

Le Centre de service NBC est le centre de service autorise pour votre appareil. 
Advenant que votre appareil s'avere defectueux pendant la periode couverte par la 
garantie, veuillez communiquer avec le Centre de Service NBC pour obtenir un code 
d'autorisation de renvoi. 

Pour faire appel au service aux Etats-Unis, veuillez communiquer avec : 

Nature Bright Company 

Telephone : 1 800 NBC-0231 (1 800 622-0231) 

Du lundi au vendredi, de 9 h d 17 h, heure normale du Pacifique 

Courriel : care@naturebright.com 

La presente garantie est valable pour I'acheteur au detail original d compter de la 
date de I'achat original, et n'est pas cessible. Veuillez conserver I'original de la facture 
d'achat. Une preuve d'achat est requise pour que la garantie soit applicable. 

Les limites et les exclusions de la garantie limitee 

La presente garantie COUVRE SEULEMENT les defauts des materiaux ou de fabrication, 
et NE COUVRE PAS les marques d'usure normale ou cosmetiques. La garantie NE COUVRE 
PAS NON PLUS les dommages encourus lors du transport, ou les defauts causes par des 
produits non fournis par I'entreprise garante, ou les defauts causes par des accidents, 
un mauvais usage, un usage abusif, par negligence, un mauvais maniement, des 
modifications, un mauvais assemblage, des ajustements d I'installation, le mauvais 
ajustement des fonctions par le consommateur, un mauvais entretien, les sautes de 
courant, les dommages causes par la foudre, tout changement apporte d l'appareil, 
I'injection de sable, d'humidite ou de substances liquides, I'usage commercial tel que 
dans un hotel, dans un bureau, dans un restaurant, ou autre commerce quelconque, 
ou I'usage issu de la location du produit, ou par I'entretien effectue par un service 
autre qu'un Centre de service autorise, ou tout dommage imputable d un acte de Dieu. 
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TOUTES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT MAIS N' ETA NT PAS LIMITEES AUX GARANTIES 
IMPLICITES DU CARACTERE ADEQUAT POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE 
PARTICULAR, SONT LIMITEES A UNE ANNEE A COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL. 
NBC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE ACCES- 
SOIRE OU INDIRECT ISSU DE LA RUPTURE DETOUTE GARANTIE ECRITE OU TACITE. 

La presente garantie vous accorde certains droits reconnus par la loi; vous avez 
peut-etre aussi d'autres droits qui varient d'un Etat d I'autre. Certains Etats ne 
reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consecu- 
tifs ou les limitations sur la duree de la garantie; les limitations et les exclusions 
mentionnees ci-dessus ne s'appliquent peut-etre pas d vous. 

Service de garantie international 

Les reparations sous la garantie NatureBright MC peuvent etre effectuees 
aux Etats-Unis par tous les distributeurs et detaillants autorises des produits 
NatureBright MC . 



Achat d'accessoires : 

l 8oo 622-0231 (commandes de clients seulement) 
A I exterieur des E.-U. : (949) 226-8395 

Nature Bright Company 18662 MacArthur Blvd. 2' etage, Irvine, CA 92612 
(du lundi au vendredi, de 9 h d 17 h, heure normale du Pacifique) 
www.naturebright.com 

(Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, cheques) 
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